47Q                                      Dreizehntes Capitel.
Zaletzt ergiebt sich noch aus der Forniel far n = 0 als Dichte der betreffenden Substanz fur sich
27)                                9 = 1 + p
z. B. far Ameisensaure ber. 1,223, beob. 1,218, fur Glycerin ber. 1,270, beob. 1,264, fiir Riibenzucker ber. 1,594, beob. 1,59 u. s. f. Aber dass diese Formel nicht imraer die Dichte der festen Substanz als solche darstellen kann, ist nach friiheren Angaben klar, Glaubersalz z. B. giebt ber. 1,37, beob. 1,47.
Ueber die Dichtigkeit und das Molekularvolumen von Substanzen in verdiinnten wasserigen Losungen haben die Herren E. Kohlrausch und W. Hallwachs eine eingehende Untersuchung angestellt *). Ist s die Dichte einer Losung, bezogen auf Wasser gleicher Temperatur, m das Molekulargewicht der betreffenden Substanz, x die Zalil der von dieser Substanz gelosten Molekeln, 6 die Dichte des Wassers bei der Versuchs-temperatur, so wird das Molekularvolumen der gelosten Substanz definirt durch
m              s — 1
28)                                     to = ~~ — 100--------•
'                                                          (5                        x
Es ist eine Grosse derselben Art, wie die vorhin behandelten Reste. Wie diese fallt sie mit wachsender Verdunnung und strebt einem Endwerthe zu. Die Abweichung des Anfangswerthes von dem Endwerthe ist fiir Elektrolyte grosser als fiir Nicbtelektrolyte. Zucker, ein Nichtelektrolyt, beginnt mit 215 und endet bei 209, NaCl beginnt mit 27 und endet mit 16,5. Noch grosser ist der Unterschied bei Schwefelsaure, wo er fiir VsHaSO* betriigt 27 — 3 = 24 u. s. f. Auch fallt das Molekularvolumen nicht stetig mit wachsender Verdunnung, NaCl hat z. B. bei # = 0,01 ein Minimum, Zucker zwischen x = 0,0025 und x — 0,00125, HC1 bei x = 0,025. Ferner ist es abhangig von der Temperatur, es wachst mit steigender Temperatur. Ich theile einige Zahlen in nachfolgender Zusammenstellung init.
(Siehe Tabelle auf folgender Seite.)
Die Zahlen fiir Magnesiumsulfat sind bis x = 0,1 negativ; in der That handelt es sich bei der obigen Definition des Molekular-volnmens nicht urn eine bestimmte physikalische Grosse, denn es ist vorausgesetzt, dass das Losungsmittel, Wasser, bei der Losung keine Aenderung seines Molekularvolumens erfahrt, nicht dissociirt wird, was natiirlich nicht zuzutreffen braucht und auch nicht zutrejBten wird. Die Molekularvolumina aus den Losungen auf den Stoff selbst be-rechnet, stimmen nicht immer mit den wirklichen Molekularvolumina
l) Wiedem. Ann., Bd. 50, S. 118; Bd. 53, S. 14; Bd. 58, S.  177.cben Losungt 1,0438 -f- 0,1956 = 1,2394. Unmittelbar gefunden wurde 1,2395.
